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Description: Outer Skin Lower Door Part Number D4469-1 


EPISCO 
Inspection Dwg: D4469 : [xx c] 


DART AEROSPACE LTD WorkOrder:| | | | | 


INSPECTION SHEET 
Drawing Method of | 
Tolerance Accept | Reject ` Comments 
Dimension Dimension P ! Inspection 
0.25 */-0.030 
.31 +/-0. 
0.3 0.030 
6.63 +/-0.030 E 
7.253 +/-0.030 
þe ———— 
3.25 */-0.030 
18.25 */-0.030 
26.00 */-0.030 F 
37.50 +/-0.030 Ed 
36.88 */-0.030 
(20.098 -*0.004/-0.001 
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QC Inspector: 


Measured by: | Checked by: 
Date: Date: 
Engineering Approval: Date: | N 
(If necessary) E ` 


Rev | Date | Change 
A 15.01.15 | New Issue 
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